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Anuncio - viernes 18 de septiembre de 2026



Aprobación del proyecto técnico para la
contratación de la ejecución de las obras de la Fase II para la
construcción de un edificio destinado a dos viviendas sito en la
calle Pradal de Casbas de Huesca

Aprobación del proyecto técnico para la
contratación de la ejecución de las obras de la Fase II para la
construcción de un edificio destinado a dos viviendas sito en la
calle Pradal de Casbas de Huesca, actuación incluida en el Plan
Provincial de Cooperación POS 2026, cuyo presupuesto asciende a
115.584,02 euros. Exposición pública



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-2cc3e138.pdf



Anexos



	https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Documentos-de-los-Anuncios/bd564673-f575-11ed-9664-d1f760dc84bb/d6f0f9d9-b284-11f1-8f49-00163e2193df/3.-Exposicion-publica-aprobacion-proyecto-Fase-II-viviendas-calle-pradal-POS-2026.pdf
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